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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Drawin Actual 
R Tolerance Ñ Accept | Reject 
Dimension Dimension 
0.220 x 0.300 +/-0.010 
2.063 +/-0.010 


E 2.813 +/-0.010 


Method of 


Inspection | Comments 


EA | 
5.000 +/-0,010 E 


0.375 +/-0.010 


+/-0,010 


del |- 


HI 


A 


ij 
MEA 


Audited by: | | Preliminary Approval: 
Date: | J Date: 


13.04.12 | Dimensions updated per Dwg Rev B 
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